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Lingua sechelt 


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

I Questa voce o sezione sull'argomento lingue non cita le fonti 

necessarie o quelle presenti sono insufficienti. 


La lingua sechelt è una lingua facente parte della famiglia 
delle lingue salish, ed è parlata in Canada, nella regione 
della Columbia Britannica, a nord di Vancouver. 

Pericolo d'estinzione 


Il sechelt, come la maggior parte delle lingue indigene 
d'America, è a grave rischio di estinzione linguistica, poiché 
come quasi tutte le lingue native, soffre del processo di 
deriva linguistica verso l'inglese, perciò bambini e giovani 
parlano quest'ultimo idioma a scapito di quelli tradizionali e 
quindi gli unici a parlare le lingue tradizionali sono solo gli 
anziani, o comunque persone sopra i 40 anni. Nel 2014 
ancora 4 persone dichiararono di parlare il sechelt, mentre 
altri 34 dichiararono di comprenderla. Per tentare di 
rivitalizzare la lingua, essa viene insegnata presso una 
scuola locale. 

Collegamenti esterni 


■ (en) Lingua sechelt, su Ethnologue: Languages of 
thè World, Ethnologue. 



Sechelt 

Lei Shashishalhem 

Parlato in 

Canada 

Regioni 

Columbia Britannica 


Locutori 

Totale 

4 

Altre informazioni 

Scrittura 

Notazione fonetica 

americanista 

Tipo 

Lingua agglutinante 


Tassonomia 

Filogenesi 

Lingue native americane 


Lingue salishan 

Codici di classificazione 

ISO 639-2 

sec 

ISO 639-3 

sec (http://www.sil. 0 rg/i 


so639-3/documentation.as 


p?id=sec) (en) 

Glottolog 

sechl246 (http://glottolo 


g.org/resource/languoid/i 


d/sech!246) (EN) 


Estratto da "https://it.wikipedia.Org/w/index. php?title=Lingua_sechelt&oldid=105881148" 
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